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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि गह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate payiny 1 given to this l art in order that it may be filed uprato 

conipllation 


लिए अपक्षित है जो किमी ताप विदा त केन्द्रको 
प्रारम्कि स्थापना में योग किए जाने 


( 2 ) गीनाब की पाइप और ट्यूबी की निकासी क समय 

रह वचनबद्ध करता है कि वह उक्त साब की पाइपों 
और ट्य बो की निकामी की तारीख से एक वर्ष के 
भीतर समषित केन्द्रोर उत्पाद- शल्क अधिकारी का 
यह समाधान करेगा कि उनका उक्त प्रयोजन के लिए 

स्तव न गगगकिया गया है और 
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थित समालय 
( राजरग विभाग ) 

श्रीधसभा 
नई दिल्ली 17 दिसम्बर , 1983 

म 292/ 88- केन्द्रीय उत्पाद- शल्क 
सा . का नि 894 (२ ) - - 

- दी 572 
गट निया , 1944 के निगन नपानगम ( 1 ) द्वारा प्रद 
शादियो त्या प्रयाग करते हा , केन्द्रीय उपद-शक 3. 77 मान्न 
अधिनियम , 1944 (1044 का ) की पहली उनसचीही मद स 
26क की उपमद ( 3 ) के अंतर्गत अन मोनाब वो पाइण ] 

और ट्यूबो का , जिनका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 
गोम ताप विधन उपम्कगे व वि - मांग , निा प्रदान कि ! 
जाता है जो किमी नाप विद्या कन्द पार . 
उपयोग किए जान है उका आधनिया को नारा २ के अधीन 
उन पर उगहणीग मारत उगाद -शया न छट दगी ह 

पर यह ब न कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटद का 
महाप्रबंधक - 
( 1) यह प्रमाणित करता है कि ऐसी ताब की पाइप और 

टयब ऐसे ताप विद्यन उपरको विनिमक 


( 3) भारत हबी इलक्ट्रिकल्प लिमिट को इस बात के लिए 

" बद्ध करत हुए TE बात निपादित काता ह 
17 बह ऐसी नानी पाटा र दुगन , वी बाबत 
जिनक बार म मचि दन्द्रीय उत्पाद -दाल्क अधि 
कारी का समाधा. प्रद । म यह साबित नहीं होता 
ह किव एवान कलिा गम् म प्रयोग 
की गई है , माग किा जान पर उतनी रकम म 
मदाय करेगा जो इम अधिसूचना में अतर्विष्ट छट 
क न दिए जाने की दा म , उन वादी पार 
और दयबो पर उदनहगोग डालक के बराबर हो । 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART IT - SEC . 3(1) ] 

- - -- - - - -- - - - - - - -- -- -- 
MINISTRY OF FINANCE 

on the said copper pipes and tubes but 

for the exemption contained in this 
(Department of Revenue ) 

notification , 
NOTIFICATIONS 

[F . No. 33517183 - TRU ) 
New Delhi, the 17th December , 1983 
NO . 292 /83 -CENTRAL EXCISES 

# . 293- chy to 3147 - 
G .S .R . 894 (E ). - In, exercise of the powers 

T . 91 . fa . 895 ( 4 ) . ITOTT , ATT JETG 
conferred by sub - rule ( 1) of rule 8 of the Central 

Pey , 1944 À PRUH 8 TTATH (1) TTT ET 
Excise Rules, 1944, the Central Government शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
hereby exempts copper pipes and tubes , falling ( TV Ha HTT) WERTE . UK . - TL RT -RITES , 
under sub -item ( 3 ) of Item No. 26A of the First arte 1 ATE 1983 HT fortafos 377 

ft á , 
Schedule to the Central Excises and Salt Act, 3721T : 
1944 (I of 1944 ), and supplied to Bharat Heavy 
Electricals Limited for the manufacture of ther 

57 PT 377 yeni f . 95 3477 3H *T 
mal power equipments to be used in the initial __ मंबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम मं और प्रविष्टि 
setting up of a thermal power station , from 3577 ef977 at JITI , 3, 2077- , - - 
the whole of the duty of excise leviable thercon 
under section 3 of the said Act: 

" 18 . # 292 /83- 730377 371117 - , Flotter 17 

FETETT , 1983 , 
Privided that the General Manager of Bharat 
Heavy Electricals Limited - 

[997 335 /7 /83 - IPETETT : 
(i) certifies that such copper pipes and 

bebe fift , 3772 irfarar 
tubes are required for the manufacture 
of thermal power equipments to be 

NO . 293 /83 -CENTRAL EXCISES 
used in the initial setting up of a ther 
mnal power station ; 

G .S . R . 895 ( E ). - - In exercise of the powers con 

ferred by rule ( 1 ) of rule 8 of the Central 
ms) gives an undertaking at the time of 

Excise Rules , 1944 , the Central Govtmment 
clearance of such copper pipes and 

hereby makes the following further amendment 
tubus that he will satisfy the proper 

in the notification of the Governmení oi midiu 
Officer of the Central Excise within one 

in the Ministry of Finance Department a Re 
vcar of the date of cleurance of the 

venue ) No . 81/83 -Central Excises, dated the est 
said copper pipes and tubes, that the 

March , 1983, namely : 
some have actually been used for the 
said purpose ; and 

In the Schedule to the said notification , after 

SI No. 95 and the entry relating thereto , the fol 
ou ) executes a bond binding Bharat Heavy 

lowing Sl. No . and entry 
Electricals Limited , to 

shall he inserted, 
pay , on de 

namely : 
mand , in respect of such copper pipes 
and tubes as are not proved to the 

" 96 , No. 29283 -Central Excises , dated the 
satisfaction of the proper officer of 

17th December, 1983 ." . 
the Central Excise to have actually 
been used for the aforesaid purpose , 

[ F . No . 33517183- TRU7 
an amount equal to the duty leviable 

K . S . VENKATAGIRI Under Secy , 
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